IMECENACZEBPKULSKICH 


MIKUCKA 


Żona Dra ćMedycyny, 


przeżywszy lat 44, po długićj i dolegliwćj chorobie, opatrzona ŚŚ. Sakramentami, 


w dniu 20 Listopada 1876 r. o godzinie 2 po południu 


zakończyła żywot doczesny. 


Pozostały mąż wraz z dziećmi i rodziną, zaprasza Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu pod L. 213 przy ulicy Szewskiéj, 


we Środę dnia 22 b. m. o godz. 3 popołudniu wprost na Cmentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


we Czwartek dnia 23 b. m. o godzinie 1o rano w kościele OO. Kapucynów 


odbyć się mające. 
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